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PART III 
Stores Purchase 


Technical Education Department 

SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 
No . P1 /8751 /2009 / C /FIST , 

17th April 2010 
Sealed tenders are invited for the supply of the following equipments for the use of Civil Engineering 
of Department College of Engineering , Thiruvananthapuram . 

Tender No. 
Name of Item - Radar Speedo meter - 1 No. 
Cost of tender form : 

Original- Rs. 675 
By Post (Original) - Rs. 715 

Duplicate - Rs. 338 
Last date and time of sale of tender form -- 26 -5 -2010 , 2 p , m . 
Last date and time of receipt of tender - 27 -5 -2010 , 3p. m . 
Date and time of opening of cender - 28-5 - 2010, 11 a . m , 

Intending tendcrers may on application to the undersigned to obtain the requisite tender form 
on which tenders should be submitted . Application for the tender form should be accompanied 
by a remittance of above prices fixed for the same and which is non -refundable under any circum 
stances. The tender forms are not transferable . Cost of tender form is only acceptable by 


money order or cash remittance to this office . As per conditions the tenderer should send along with his 
tender an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper value of Rs. 50 and Earnest Money 
Deposit 1 % of the total cost of articles tendered . Tenders without agreement, tender form and Earnest 
Money Deposit will be rejected . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെനിറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിൽ 
ആവശ്യമായ യന്താപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുളള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുവച്ച 
ടർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 39 / 2009 1 സി . 
ഇനം റഡാർ സ്പീഡോമീററർ - 1 എണ്ണം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ പ 675 
തപാൽവഴി - പ 715 

ഡിക്കേററ് --രൂപ 338 
ഭർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും - 26 - 5- 2010 , 2 മണി . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 27-5 -2010, 3 മണി, 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 -5-2010 , Ii മണി. 

ഒർ ഘാസ വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. . ദർഘാസ 
നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ , എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം-16 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുക 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ഒറിജിനൽ ദർഘാസ പ്രമാണത്തൊടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതവ്യവും 50 രൂപ 
വിലയുളള കരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർപത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസം തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാററം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
Govt. Engineering College, 

| ( Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 


ലഘദ ഘാസ് പരസ്യം - 
നമ്പർ ഇ3166, 2010 , 

- 2010 ഏപ്രിൽ 6 . 
| 1 - 6- 2010 മുതൽ 31 - 5 - 2011 വരെ ആശ ശു 
ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്ററ 
ലിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 

യ്യുന്നതിന് മു (ദവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു , 
| ക മ 

നിരത വം 
രൂപ് 


- ഇ സം 


നമ്പർ 


22,000 
19, 000 
14,000 


പലചരക്ക് 
പച്ചക്കറി, കോഴിമുട്ട 
( ബായിലർ കോഴിയിറച്ചി , 
- പോത്തിറച്ചി , മത്സ്യം 
കീറിയവിറക 
പാൽ, തെര 
(ബഡം ( 400 ( ഗാം , 200 ഗ്രാം , 
- 800 ഗ്രാം ) 


എഞ്ചിനീയറിംഗ് : ക ം 1 ള ജ 0 0 ഹ ര സ ( റ റ ൽ 
ആഫീസിൽ നിന്നും 10, 000 രൂപ നിരക്കിൽ 
| പവിത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും . 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 50 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
എഴുതിയ എഗ്രിമെൻറും - നിരത ( വ്യവുമടക്കം 
20- 5 - 2010 രാവിലെ 11 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും, ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
2 മണിക്ക് അവ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെയോ 
അവരുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട് പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് അടങ്ങിയ കവറിന് മുകളിൽ 8 ഘാസ 
നമ്പർ 1 2010 -11 മെസ്സിലേക്ക് , ആവശ്യമുളള 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള ദർഘാസ 
എന്നെഴുതി വാർഡൻ, ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ 
കോളേജ് ഹോസ്ററൽ, തൃശ്ശൂർ 9 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് , 

atർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 19- 5 - 2010- ന 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിയോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്, 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ നിരസിക്കു 
ന്നതായിരിക്കും. 
ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

( ഒപ്പ്) 
കോളേജ് ഹോസ്ററൽ, ആശ ശൂർ-9 . വാർഡൻ, 


5 
6 


2 , 100 
5,200 


1 , 500 


ദർ ഘാസുകൾ സ മ ർ പി 1 4 1 ന ത ി ന അ ള ള 
നി 1 8°8 , ഷട്മാതൃകയിലുളള ഫോറം ഗവൺമെൻറ് 


